JOZEF Hr. STADNICKI 


przeżywszy lat 77, 


po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzony SS. Sakramentami, 
zasnął w Panu dnia 27 Kwietnia 1893 r. 


Pogrzeb odbędzie się w Sobotę d. 29 Kwietnia b. r. o godz. 10 rano, z domu 

L. 40 przy ulicy Grodzkiej do Kościoła św. Piotra, a po odbytem nabożeństwie, 

na miejsce wiecznego spoczynku, na który w smutku pogrążona rodzina zaprasza 
Krewnych, Przyjaciół, Znajomych i pobożną Publiczność. 


Zakład pogrzebowy A. Szafrańskiego w Krakowie 
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